2.1.37. Підтримання працездатності 
телефонної мережі підприємства. 
Прийом заявок відпідрозділів 
підприємства (в телефонному 


Посадові 
зобов'язання 


100 


Свистун Л.В. 
Ілюшенко В.Ф. 
Островська Г.В. 
Феоктістова В.М. 
Бондаренко Н.А. 


режимі) Матєеєнко М.В. 
Радько Ю.Ю. 
Цабенко Н.В. 
2.1.38.Обстеження технічної | Розпорядження 100 Свистун Л.В. 
можливості, службові записки Ілюшенко В.Ф. 
демонтаж\монтаж,ремонт, Свистун А.О. 
перенесення телефонних ліній 
зв'язку, встановлення телефонних 
апаратів, заміна №№: в корпусі 60А 
(21), в корпусі 4 (505), в корпусі 4 
(425), в корпусі 58 (112), в корпусі 
58(113), в корпусі 58 (115), в корпусі 
58 (206В1), в корпусі 4 (505-2), в 
корпусі 58 (329), в корпусі 118 (122А, 
1226), 
2.1.39.Виконання відновлювальних | Заявка в службу 100 Дорощук В.І. 
робіт лінійно-абонентської частини ремонту КРОЗЗ Шатілов Є.Г. 
оперативного телефонного зв'язку Халецька К.В. 
ВГТ з супроводження серійного 
виробництва, корп.67, пов.8 
2.1.40.Прямі зв'язки «Кристалл-30», | Заявка в службу 100 Дорощук В.І. 
ВВО, корп.71/75, ремонту КРОЗЗ Шатілов Є.Г. 
2.1.41.Прямий зв'язок: Відділ Заявка в службу 100 Дорощук В.І. 
головного конструктора ремонту КРОЗЗ Шатілов Є.Г. 
2.1.42.Відділ бюджетування (583) С/З № 583/32 від 100 Литвин В.І. 
корп.Мо2, пов.2 16.08.2022р. Шемчук В.М. 
Начальник відділу Агризков М.Ю. 
оюджетування Мінаєв В.В. 
Г.С. Середа 
2.1.43.ВМтакд (416) корп. №60А, | | С/З № 001/494-Ю Слепота, 
пов.2 від 25.08.2022р. Шатілов Є.Г. 
Начальник ВМтакд Гоменюк Д.В. 
(416) Логвиненко Є.А. 
В.В. Рибка 
С/З № 015-264 від 
2.1.44.1нструментальний цех 015, 01.09.2022р. 


корп.№34 


2.1.45.ВМТПталп, корп.№1 


2.1.46.Відділ гарантійного 
супроводження (В-533) 


Начальник цеха 
№015 
М.С. Кузнецов 

С/З № 53205/91 від 
01.09.2022р. 
Начальник відділу 
ВмМТПталп 

В.Б. Грушецький 
С/З № 533/082-22 від 
02.09.2022р. 
Начальник відділу 
(533) 

О.І. Постоєнко 


